
PHONGL A { S A. FlMI). — ModelII « 525 », « 52© », « 052© », « 527 », « 528 », « 533 »> e « 535 ». - Produzione 1940-41, 
Gam,me: cc. (13,5-27), e. (27-52), m. (200-600), I- (1000-2060). - Media freq mm za: 470 kHz. 
























































































































































































